La migliore app livella a bolla per iPhone e Android (2026)
Confronto tra le migliori app livella a bolla per iOS e Android: precisione, funzioni e quali funzionano davvero senza pubblicità né abbonamenti.
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Le app livella per telefono funzionano davvero?
La risposta breve è sì: gli smartphone moderni montano accelerometri MEMS abbastanza precisi per la maggior parte dei lavori di livellamento in casa e in cantiere. La differenza tra le app non sta nell'hardware, ma in quanto bene l'applicazione legge quel sensore, in come mostra i dati e in come gestisce interferenze e calibrazione.
Ecco cosa distingue una buona app livella a bolla da una frustrante, e quali vale la pena installare nel 2026.
Cosa rende buona un'app livella
Prima di confrontare le app, conviene sapere quali funzioni contano davvero:
	Più modalità — bolla sferica (superficie piana), livella orizzontale, filo a piombo verticale e misurazione degli angoli coprono attività diverse.
	Calibrazione — la possibilità di azzerare il sensore su un riferimento noto, perché nessun telefono esce di fabbrica con i sensori perfettamente allineati.
	Indicazione di tolleranza — indicatori visivi che dicono «ci sei quasi» prima di dire «è in piano», invece di un semplice sì o no.
	Funzione di blocco — congela la lettura così puoi allontanare il telefono dalla superficie e leggere comunque la misura.
	Rilevamento interferenze — avvisa quando i campi magnetici distorcono la lettura.
	Niente pubblicità — perché non puoi chiudere un pop-up mentre tieni un listello contro un montante del muro.

Bubble Level & Angle Gauge
Piattaforma: iOS e Android | Prezzo: gratis, senza pubblicità | Offline: sì
È l'opzione gratuita più completa disponibile su entrambe le piattaforme. Le quattro modalità di misurazione coprono ogni uso comune. Il sistema di calibrazione a 180° permette di calibrare su una superficie sicuramente piana, salvare più profili di calibrazione e annullare gli errori. La barra di affidabilità mostra la stabilità del sensore in tempo reale: se un'interferenza elettromagnetica sta alterando la lettura (per un altoparlante o un motore vicino), l'app lo segnala prima che tu ti fidi di una misura sbagliata.
Il sistema di guida per tolleranza (OK / NEAR / OUT) è una funzione che spicca. Invece di mostrare solo un numero, ti dice quando rientri nell'intervallo accettabile per il lavoro in corso — utilissimo quando sei a sei metri d'altezza su una scala e non puoi fissare angoli con i decimali.
Download: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Piattaforma: solo iOS | Prezzo: gratis con pubblicità, upgrade Pro disponibile
Una delle prime app livella per telefono. Precisa per l'uso di base, ma la versione gratuita include banner pubblicitari che intralciano durante il lavoro. Si limita alla modalità bolla di base: niente misurazione degli angoli né profili di calibrazione nella versione gratuita.
Bubble Level di NixGame (Android)
Piattaforma: Android | Prezzo: gratis con pubblicità
Funziona, ma l'interfaccia è datata e la pubblicità compare in fondo allo schermo, proprio dove appoggi il pollice. Nessun rilevamento delle interferenze. Va bene per i lavori semplici, ma manca della profondità di Bubble Level & Angle Gauge.
Clinometer + bubble level (iOS)
Piattaforma: iOS | Prezzo: freemium
Buone funzioni da inclinometro, apprezzate dai fotografi per controllare l'inclinazione della fotocamera. L'interfaccia è meno intuitiva per il fai da te in casa e il set completo di funzioni è a pagamento.
Quale app installare?
Per la maggior parte degli utenti Bubble Level & Angle Gauge è la scelta più ovvia: copre tutte le modalità necessarie, funziona offline, non ha pubblicità e il sistema di calibrazione è il migliore della categoria. Non c'è motivo di pagare o sopportare annunci quando esiste un'alternativa gratuita e completa.
Se usi solo iOS e fotografi molto, Clinometer merita un'occhiata per le funzioni di inclinazione, ma per edilizia e fai da te la scelta migliore resta Bubble Level & Angle Gauge.
Precisione rispetto a una livella fisica
Gli accelerometri dei telefoni raggiungono in genere una precisione di ±0,1°–0,5°. Una buona livella professionale da 60 cm arriva a circa ±0,05°, quindi il telefono è leggermente meno preciso all'estremo. Per appendere mensole, installare elettrodomestici e progetti fai da te la differenza è irrilevante. Per l'edilizia di precisione o la posa delle fondazioni una livella fisica calibrata resta lo standard professionale: il telefono è un comodo complemento, non un sostituto.
Scarica la migliore opzione gratuita
Bubble Level & Angle Gauge per iPhone e Android: gratis, senza pubblicità, funziona offline. Calibrazione e tolleranza ne fanno la scelta più pratica per il 2026.
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